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7. РАБОТА МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА В РЕЖШЕ 
"ПРОГРАММИРОВАНИЕ” 

7.1. Общие сведения 

7.1.1. В режиме "Программирование” микрокалькулятор уста¬ 
навливается после нажатия клавиш [р] и [ПРГ1 # 

7.1.2. При нажатии клавиш в режиме "Программирование" 
двузначный код операций, команд и цифр, присвоенный данной 

клавише или ее комбинации с клавишами В , Е , , ЕЕ*! 

(табл.6), записывается в специальную память программы. 

7.1.3. Последовательность вводимых операций и команд, не¬ 
обходимых для решения задачи, представляет собой программ:;, 

7.1.4. Специальная программная память состоит из 105 яче¬ 
ек. Первой ячейке присвоен номер 00, последней - 104. 
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7.1.5. При записи программы в микрокалькулятор двузнач¬ 
ный код (шаг программы) в программной памяти занимает одну 

ячейку. 

7.1.6. Местонахождение кода в программной памяти опреде¬ 
ляется адресом. Для обозначения адресов от 00 до 99 исполь¬ 
зуются соответствующие числа, а для адресов от 100 до 104 
старшие две цифры обозначаются знаком минус (например, ад¬ 
рес 100 обозначается как О”). 

7.1.7. Для управления последовательностью записи и для 
выполнения команд в микрокалькуляторе имеется счетчик адре¬ 
са. Этот счетчик может быть установлен на любой начальный 
адрес ( от 00 до 104). 

7.1.8. При записи программы введение в программную па¬ 
мять команд (операций) увеличивает содержимое счетчика на I. 
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Таблица 6 
КОДЫ ОПЕРАЦИЙ И КОМАНД 
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Продолжение табл.6 
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Продолжение табл.6 
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Продолжение табд.б 
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Продолжение табл,6 
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Таким образом, последовательность выполнения команд програм¬ 
мы соответствует последовательности нажатий клавиш при прог¬ 
раммировании. Однако этот метод приемлем для решения лишь 
не очень сложных задач. 

7.1.9. Для того, чтобы последовательность выполнения ко¬ 
манд отличалась от последовательности записи команд в прог¬ 
рамме, чтобы отдельные части программы повторились, чтобы 
изменение последовательности исполнения происходило в зави¬ 
симости от промежуточных результатов вычисления, в микро¬ 
калькуляторе имеются команды, с помощью которых изменяется 
содержимое счетчика адреса. Эти команды называются команда¬ 
ми переходов. 
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7.1. 10. Изменение содержимого счетчика адреса происходит 
по адресу перехода, записанному либо в программной памяти, 
либо в адресуемых регистрах, либо в пятиразрядном стеке 
возврата - специальной области памяти (см. п.7.3). 

7.1.11. Если адрес перехода записан в адресуемом регист¬ 
ре, то такая адресация называется косвенной. Косвенная ад¬ 
ресация используется также при обращении -к адресуемым ре¬ 
гистрам. В этом случае в программе вместо прямого указания 
номера адресуемого регистра записывается косвенный номер, 
т.е. номер того адресуемого регистра, в котором хранится 
номер вызываемого. При этом номер адресуемого регистра не 
просто хранится, а изменяется определенным образом 

( см. п.7.3.5). 

7.1.12. В режиме "Программирование” индикатор использует- 
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ся для отображения кодов трех последовательных команд из 
программной памяти и текущего состояния счетчика команд, 
т.е-. адреса, по которому будет записана следующая команда. 

Например, на индикаторе отображѳно 

02 01 ОЕ 06 

В этом случае двузначные команды операций на индикаторе 
означают: 

1) код 06 - текущее состояние счетчика адреса; 

2) коды ОЕ, 01, 02 - три последовательные команды, распо¬ 
ложенные соответственно по адресам 03, 04, 05, 

7.2. Этапы вычислений по 
программам 

Вычисления по программам производятся в следующем по— 
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рядке: 

1) программирование задачи; 

2) ввод программы в память и редактирование программы; 

3) отладка программы; 

4) занесение исходных данных и выполнение программы. 

7.2.1. Программирование задачи 

7.2.1.1. Программирование задач на микрокалькуляторе 
"Электроника МК 52” не требует от пользователя специальных 
знаний, однако для успешного программирования необходимо 
знание его функциональных возможностей и содержания команд. 
При програшировании задачи не может быть рдиной программы. 
Любой вариант программы можно считать верным, если он обес¬ 
печивает правильный результат. Программы между собой могут 
отличаться объемом использованной памяти. Оптимальность в 
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составлении программ приходит с опытом* 

В данном и последующих разделах руководства будут приве¬ 
дены примеры составления программ и фрагменты программ, по¬ 
ясняющие содержание команд, однако они не претендуют на оп¬ 
тимальность. Возможности программы пользователь составит 
с меньшим количеством шагов, чѳм предложено в руководстве* 
Прежде чем начать писать программу с ользоватоль микро¬ 
калькулятора должен изучить задачу, определить ее алгоритм 
(последовательность операций) и регистры памяти для записи 
исходных данных и промежуточных результатов вычислений, а 
также место размещения программы в программной памяти мик¬ 
ро калькулятора * 

Программирование простых задач рассмотрим на примере 
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ЖсІ* 


вычисления площади круга по формуле 

Л ~ -ч > 

гдѳ ц - диаметр яруга. 

Для вычисления площади круга В порядок действий жела¬ 
тельно изменить, а именно; ( 0І 2 -Ж ):4. Тогда значение даа- 
мотра сг можно записывать в регистр X и вычисление 5 


можно реализовать нажатиями следующих клавиш: [р] г д 

I' I, 0,0,0,0 .Эту последовательность нажатий клавиш 
можно выполнить вручную. Однако, если ее записать в режиме 
Программирование", получаем программу, которую можно мно¬ 
гократно выполнить (см. пп.7.2.2, 7.2.4) в режиме "Антош- 
■и чоокыя райота’, не нажимая вышеперечисленные клавиши. Ію- 
‘Пмграмма должна заканчиваться командой останова [суп) . 
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Если же эта команда не последует, может произойти зацикли¬ 
вание программы. 

Для удобства работы с программой ее обычно оформляют в 
виде таблиц, где указывают адрес команды в программной па¬ 
мяти, клавиши,которые необходимо нажатъ, коды операций, со¬ 
ответствующие этим клавишам^и содержание операций. 

Программа вычисления площади круга $ приведена в табл.7, 

7.2.1.2. Для составления разветвляющихся программ и мно¬ 
гократного прохождения отдельных частей программ (подпрог¬ 
рамм) используются команды переходов (прямые и косвенные), 
команды косвенной индикации вызова и записи, команды органи¬ 
зации циклов. После команд переходов (прямых) и команд ор¬ 
ганизации ци клов в составляемой программе должен стоять ад¬ 
рес перехода. Адрес перехода для косвенной команды содержит¬ 
ся в самой команде (см. п.7.3). 
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'Таблица 7 


Адрес 

команды 

Нажатая 

клавиша 

Код 

операции 

Содержание 

операции 

00 

в ѳ 

22 

Вычисление значения 

01 

в ы 

20 

Вызов константы Л 

02 

а 

12 

Вычисление ЗТЛ 2 - 

03 

в 

04 

Занѳсѳние числа 4 в регистр X 

04 

в 

13 

Вычисление 5 ~-Щг~ 

06 

ш 

50 

Останов для индикации резуль¬ 
тата 
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7.2.1.3. Алл прямых и косвенных команд адреса переходов 
00 - 99 записываются с помощью соответствующих цифровых кла¬ 
виш. Адреса переходов 100 - 104 используются только для пря¬ 
мых команд и записываются с помощью клавиши Н • которая 
соответствует цифре 10 и одной из клавиш [о^ - Щ (см.п.7.3). 

7.2.1.4. Наличие в микрокалькуляторе стека возврата пре¬ 

дусматривает создание подпрограмм внутри программ. Глубина 
подпрограмм определяется разрядностью стека и равна пяти. 
Регистр стека работает по системе: первым зашел, последним 
вышел (см. пп.7.3.3, 7.3.4, 7.3.7). 

7.2.1.5. Для автоматического останова и индикации резуль¬ 
тата вычислений программа обязательно должна содержать ко¬ 
манду останова [ С/П 1 
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7.2.2, Ввод программы в память и редактирование программы 

7.2.2.I. Программа решения задачи может начинаться с ад¬ 
реса 00 или с любого произвольного адреса. 

Для занесения программы с нулевого адреса необходимо в 
режиме "Автоматическая работа" нажать клавишу очистки прог¬ 
раммного счетчика ІВ/ОІ и перейти в режим "Программиро¬ 
вание", нажав клавиши [р] и , прг | . На индикаторе в этом 
случае индицируется адрес счетчика 00, с которого будет 
вводиться программа. Вводят программу, нажимая клавиши, за¬ 
писанные в программе. Операция, вводимая с помощью клавиш, 
ниптіюлируется по индикатору; 

Нажимаемые клавиши Индикация 

|вю| | ~~ | Содержимое регистра X 

до нажатия клавиши 
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Нажимаемые клавиши 


Индикация 


Е [пег ] 

Ю1 Ш 


И 0 



Адрес счетчика ус¬ 
тановлен на 00 

Запись кеда вызова 
информации из реги¬ 
стра КС2 в регистр 
X по адресу 00 

Запись кода возве¬ 
дения в квадрат 
числа, находящего¬ 
ся в регистре X, 
по адресу 01 
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Нажимаемые клавиши 


Индикация 


(ВТ ] 


СЕ 22 62 03 


Запись кода передачи 
информации из регист¬ 
ра X в регистр У по 
адресу 02 


Для занесения программы с произвольного адреса необходи¬ 
мо в режиме "Автоматическая работа" нажать клавишу [БП] , а 
матом клавиши, которые обеспечат переход на требуемый адрес. 
После перехода в режим "Программирование" на счетчике адре¬ 
сов команд установится адрес, с которого должна вводиться 
программу. Ввод программы в программную память производится 
нажатием соответствующих клавиш. 





Нажимаемые клавиши 


Индикация 


на ш 0 


г 


22 . 62 02 


Содержимое регистра 
X до нажатия клавиш 

Счетчик установится 
на адрес 02, а инди¬ 
катор покажет инфор¬ 
мацию, записанную по 
предыдущим адресам 


7.2.2.2. Если при вводе программы допущена ошибка, го 
для ее исправления необходимо перейти на адрес, по которо¬ 
му записана ошибочная команда. Для этого можно воспользо¬ 
ваться клавишей [Ш0 или [Ш0 , если адрес ошибочной ко¬ 
манды находится недалеко от текущего. При каждом нажатии 
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этих клавиш содержимое счетчика адресов команд соответствен¬ 
но увеличивается или уменьшается на единицу. Причем, если 
ошибка допущена в адресе перехода, то для ее исправления 
необходимо сдвинуть информацию на два шага и повторить 
ввод команды и следующий за ней адрес перехода. При большой 
разнице адресов ошибочной и текущей команд нужно воспользо¬ 
ваться командой безусловного перехода. Для этого необходимо 
перейти в режим "Автоматическая работа" , нажать клавишу Гбп[ 
а затем клавиши, которые обеспечат переход на нужный адрес. 
После установки режима "Программирование" на индикаторе по¬ 
явится адрес ошибочной команды. Исправьте ошибку, нажав 
клавишу требуемой операции либо команды. 

7.2. 2.3. Дели необходимо исключить какую-либо команду 
из программы, перейдите на адрес исключаемой команды,а за- 
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тем нажмите клавиши 1К1 и [но п] , В программную память запи¬ 
шется команда "Нет операции", по которой при вычислении ниче¬ 
го не выполняется. 

7.2.3. Отладка программы 

7.2.3.1. Отладка программы производится в режиме "Автома¬ 
тическая работа" путем анализа выполнения отдельного шага 
программы. Выполнение программы по отдельной команде осу¬ 
ществляется нажатием клавиши | ПП1 в режиме "Автоматическая 
работа" . 

7.2.3.2. Для отладки программы перейд ите в режим "Автома¬ 
тическая работа", нажав клавиши Е и ІАВТІ , занесите ис¬ 
ходные данные для работы программы, установите начальный 

адрес записанной программы (п. 7.2.2.1), нажмите клавишу 
|пп| и проанализируйте выполнение каждого шага программы. 

Обнаруженные ошибки исправьте, как указано в пп. /.2.2*2, 
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7.2.2.3. При пошаговом просмотре выполнения программы следу¬ 
ет учитывать, что выполнение команды перехода и установка 
адреса перехода осуществляются за один шаг программы. 

7.2.4, Занесение исходных данных и выполнение программы 

7.2. 4.1. Для выполнения программы в режиме "Автоматичес¬ 
кая работа" наберите на клавиатуре исходные данные и занеси¬ 
те их в необходимый адресуемый регистр памяти ( нс о - все ) 
либо в регистр стека ( X, У, 2 , Т). Установите адрес начала 
программы Сем. п.7.2. 2.1) и пустите программу на счет, нажав 
клавишу ГгІПІ для пошагового прохождения команд программы 
либо клавишу [С/п] для автоматического выполнения последова¬ 
тельности шагов программы. 

7.2.4. 2. Нажатие клавиши [С/п) сопровождается подсветкой 
индикатора, что свидетельствует о выполнении программы. Вре- 
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ш ВШ10лнения программы зависит от ее длины и характера вы- 
числений. 

После выполнения программы прочитайте результат на ищщка- 
торѳ • 

?.2.4.3. 3 случае з.ацикливания, т.е. бесконечного повторе- 
н ш некоторого учас тка программы, необходимо остановить ее 

нажав клавишу Ш , а затем проверить программу и устранить 
причину зацикливания. решись 


7.2.4.4. Для проведения многократных вычислений по отла¬ 
женной программе запишите в память новые исходные дашше и 
повторите пуск программы с требуемого адреса. 

ШИМАНИЕ! При выключении питания все регистры микро¬ 
калькулятора, в том числе и входящие в состав программной 
памяти, обнуляются. Поэтому для сохранения программы на оп- 
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редѳленное время питание микрокалькулятора нельзя отключать* 
В противном случае придется вводить программу снова. Если 
необходимо сохранить программу либо данные в адресуемых ре¬ 
гистрах, то запишите необходимую информацию в ППЗУ. 

Ниже приводится пример выполнения программы (см. табл. 7), 
по которой вычисляется площадь круга,если его диаметр о! ра¬ 
вен 4; 5; 1,8 см. 

Для этого выполните следующие операции: 

1) перейдите в режим "Программирование” на адрес 00, нажав 
клавиши Ш , 0 , іпргі ; 

2) введите программу (см. табл.7); 

3) перейдите в ражим "Автоматическая работа", нажав кла¬ 
виши 0 , Ш1 ; 

4) введите в регистр X число 4, нажав клавишу Н 
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5) пустите программу на счет с адреса 00, нажав клавиши 


6) прочтите результат па индикаторе 


12.56637 


см . 


Для вычисления площади круга диаметром 5 и 1,8 см выпол¬ 
ните следующее: 

Нажимаемые клавиши Индикация 

Е Ш Ш 


19,634953 


Площадь круга при 
о/ = 5 см 


шиш 


2.54469 


Площадь круга при 
СІ - 1,8 см 
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7.3. Команды переходов 

7.3.1. Команда безусловного перехода реализуется клави¬ 
шей [бп] . Эта команда прерывает естественный порядок выпол¬ 
нения команд программы и осуществляет переход к выполнению 
команды, указанной в адресе перехода (табл.8). 

В этом фрагменте программы по адресу II записана команда 
безусловного перехода (ЫІ). По адресу 12 записан адрес пере¬ 
хода. При исполнении программы в режиме "Автоматическая ра¬ 
бота" переход осуществляется на адрес 42, т.е. к выполнению 
опорации сложения. 

7.3.2. Команды перехода по условию ( Х>0, Х<0, X = О, 
і\ / 0) реализуются клавишей [р] и клавишей условия ( і х^о | ^ 

I<« о|М][*Л] ).С помощью этих команд проверяют содержимое ре- 
і И' -три X* на выполнение заданного условия. Если условие не 
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Таблица 8 


Адрес 

Нажимаемые клавиши 

Код 

• • • 


• • 9 

ІО 

0 в. 

21 

II 

иш 

51 

12 

0 0 

42 

• • • 


• • • 

42 

0 

10 

• • • 


. . . 




































выполняется, то следующей по программе будет исполнена коман¬ 
да, адрес которой указан непосредственно за командой условно¬ 
го перехода. Если условие выполняется, то следующей по прог¬ 
рамме будет исполнена команда, записанная в программе после 
адреса перехода. При этом адрес перехода не воспринимается 
(табл.9). 

В этом фрагменте по адресу 15 записана команда перехода 
по условию X = 0. Эта команда проверяет содержимое регистра 
X на выполнение условия. Если содержимое регистра X = 0, то 
осуществляется переход на адрес 17 (выполнение операции сло¬ 
жения) , если не равно, то осуществляется переход к выполне¬ 
нию команды, записанной в программе по адресу 38. 
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Таблица 9 


Адрес 

Нажимаемые клавиши 

Код 



• • • 

14 

В 0 

22 

15 

В Г х .=о] 

5Е 

Іб 

[а в 

38 

17 

ѳ 

10 



. • • 

38 

и 

04 



• • • 
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7.3.3. Команда перехода на подпрограмму реализуется кла¬ 
вишей | пп1 . О помощью этой команды реализуется переход на 
подпрограмму по адресу, указанному непосредственно после ко¬ 
манды перехода, и запоминается адрес следующей команды в 
стеке возврата (табл.10). 

В этом фрагменте по адресу 17 записана команда перехода 
на подпрограмму. При исполнении этой команды происходит пе¬ 
реход к выполнению шагов подпрограммы, записанной с адреса 
90, и запоминается адрес основной программы 19 в стеке воз - 
грата. 

7.3.4. Команда возврата из подпрограммы реализуется кла¬ 
вишей |Ю) .С помощью этой команды из стека возврата про¬ 
изводится вызов адреса, записанного по команде перехода на 
подпрограмму [пп] , и осуществляется переход по этому адресу 
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Таблица ІО 


Адрес 

Нажимаемые клавиши 

Код 

• • • 


• • • 

17 

ш 

53 

18 

и и 

90 

19 

[Щ 

Ой 

• • • 


• . • 

89 

□ 

II 

90 

а 

02 

91 

ш 

52 
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к выполнению шагов основной программы. В предыдущем фрагмен¬ 
те эта команда записана по адресу 91. По этой команде проис¬ 
ходит вызов из регистра стека возврата адреса 19 и возврата 
к исполнению шагов программы, записанных с этого адреса. 

7.3.5. Команда косвенного безусловного перехода по моди¬ 
фицированному адресу реализуется клавишами [к] , ИП1 к 
клавишей адресуемого регистра ( [о] либо И, Ѳ , Е,[с] э 

№1,0). При исполнении этой команды производится модифи¬ 
кация адреса, хранящегося в адресуемом регистре, индекс ко¬ 
торого входит в команду, и переход к исполнению команды, за¬ 
писанной по новому (модифицированному) адресу. Модификация 
мдрсса происходит в зависимости от номера регистра, входя- 
щпго ь команду. Если команда содержит номер одного из ре- 
' и. т|юв рсо, РСі $ РС2 , ксз, то при исполнении команды из 
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содержимого регистра (адреса перехода) вычитается I, если 
номер одного из регистров РС4 , РС5, РС6,то к содержимому 
этих регистров прибавляется I, если номер одного из регист¬ 
ров РС7 , РС8, РС9 , РСа , РСь , РСс,РСсІ , РСе, то содержимое 
этих регистров не изменяется. 

Докажем модификацию адреса, хранящегося в адресуемых ре¬ 
гистрах, при выполнении команд [к] НЕО [I] * [к] [бп] Щ • 

іЙ , 1_ьтт], 0 . 

Нажіѵіите клавиши ? [~РІ ^ [ПРГ [ и введите в память микро¬ 
калькулятора программу, приведенную в табл.11. 

Используя свойства адресуемых регистров, входящих в ко¬ 
манды косвенных безусловных переходов, можно выполнить раз¬ 
личную комбинацию операций в зависимости от чисел, записан¬ 
ных в адресуемых регистрах рсз, яса , РСа , и начального ад- 
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реса выполнения программы. Чтобы выполнить вычисления 
( 4+2)* З^осуществите переходы по адресам, указанным 
стрелками в табл.II, в регистры рсз , ко* , РСа зашипите 
числа 5, 7, 12 соответственно и произведите пуск программы 
с адреса 00. Для этого перейдите в режим "Автоматическая 
работа", нажав клавиши [Р] у [АВТ] у и выполните следущие 
операции: 

I) нажмите клавиши: 

[$] І*ЕШ Ш - запись числа 5 в регистр ксз ; 

И ИЕШ И - запись числа 7 в регистр КС 4 \ 


В] В] 


И - запись числа 12 в регистр РСа ; 


|п/о| 


- подготовка счета по программе с 
адреса 00; 
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2) проконтролируйте содержимое адресуемых регистров ВСз , 
РС4 ? РСа до выполнения программы: 

Нажимаемые клавиши Индикация 


[ГйХІ 

ш 

5. 

Содержимое регист- 



ра РОЗ 

[гйхі 

в 

7. 

Содержимое регист- 



ра РС4 

ю 

и 

12. 

Содержимое регист- 




ра РСа 


3) пустите программу на счет в потактовом режиме, нажав 
клавишу [ПП] . Одно нажатие клавиши [ПП] соответствует 
идиому выполненному шагу программы; 
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4) проконтролируйте по индикатору результат выполнения 
каждого лага программы; 

5) если после выполнения очередного такта программы необ¬ 
ходимо проверить адрес следующей выполняемой команды, перей¬ 
дите в режим "Программирование”, нажав клавиши [р] |ПРГ[ 

и прочитайте показание счетчика следующей команды, затем пе¬ 
рейдите в режим "Автоматическая работа", нажав клавиши [р] 

ІА ВТ; , и пустите программу на счет, нажав клавишу [пп] (по- 
тактовое прохождение программы) либо клавишу [ап] (автома¬ 
тическое выполнение вычислений по программе); 

6) проконтролируйте содержимое адресуемых регистров после 


выполнения п рограммы: 
Нажимаемые клавиши 


оеи щ 


00000004. 


Индикация 

Модифицированный 
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Нажимаемые клавиши 


Индикация 


адрес в регистре ксз 

Модифицированный ад¬ 
рес в регистре кс4 

Модифицированный, ад¬ 
рес в регистре КС а ; 

Контроль содержимого адресуемых регистров можно произвес¬ 
ти и после выполнения такта программы, но для того, чтобы 
последовательность операций не нарушалась, восстановите ре¬ 
зультат потактовой операции, занеся его в регистр X. 

7,3.6. Команды косвенных переходов по условию реализуются 

клавишей [к] , клавишей условия ( [х~=0| либо [ о | [ х^о [ ? Гх<0.1 ) 


[О! И 

[П^ 0 


00000006. 


00000012. 
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и клавишей адресуемого регистра ( (о] либо [Т} — [9], И,ВО,В, 
0,0 С помощью этой команды проверяют содержимое регист¬ 
ра X на выполнение заданного условия. 

Если условие не выполняется, то происходит модификация ад¬ 
реса, хранящегося в адресуемом регистре, индекс которого вхо¬ 
дит в команду (см. п.7.3.5), и осуществляется переход к выпол¬ 
нению команды, записанной по модифицированному адресу. 

Если условие выполняется, то осуществляется переход к вы¬ 
полнению следующей команды. При этом адрес, записанный в ад¬ 
ресуемом регистре, не модифицируется. 

Составьте программу решения уравнения у = -Эх 2 + с 2х для 
Х>0 и, если в результате вычисления получится у^О, то к его 
значению прибавьте зіпх , если у^О, то к его значению при¬ 
бавьте *дх (табл. 12). ,2ля реализации этих условий в програм- 
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Таблица 12 


о 
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му введена команда косвенного перехода по условию [к] 1 х<01 [ь]. 

Исходные данные (значение х) предлагается записывать в 
регистр ВС і в режиме "Автоматическая работа". Вычисление 
у = -Эх 2 + е 2х записано в программе по адр есам 03-13, 
адрес перехода, входящий в команду [к] т 1 х< о 1 г [ь~] , записан 

по адресам 00 - 02, вычисление *дх и $іпх записано по 
адресам 15-16, 19 - 20 соответственно. 

При выполнении программы наличие команды косвенного пе¬ 
рехода по адресу 14 приводит к тому, что осуществляется ана¬ 
лиз результата вычисления у = - Эх 2 + е 2х . Если в результате 
анализа окажется, что у^О, то осуществляется переход на 
адрес 19, если у^О, то выполняется последовательность ко¬ 
манд, записанных в программе с адреса 15. Переходы в прог¬ 
раммо отмечены стрелками. 
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_ Пример, необходимо найти значение функции у для х=І 
^,3,4. Для этого выполните следующие операции: 

I) перейдите в режим "Программирование", нажав клавшій 
-,и.ШЕГ| , и занесите программу (см. табл.12); 

виши ,^і ар ^| Т ! В режш ' ,Автома ™ ческа я работа", нажав кла- 

3) установите переключатель "Р/ГРД/Г" в положение "Р"- 

4) занесите в регистр ксі значение х=І, нажав клавишѣ 

НаЧаЛ ° СЧѲТа ПР0ГРЯШЫ 0 адР® 03 нажав 
6) пустите програ мму на с чет, нажав клавишу |с/п] . На ин- 

](значение у при х=І). 


дикаторе должно быть | -5.35365-02 
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Затем выполните следующие операции 


Нажимаемые клавиши 

Индикация 

Е 

ІЕШШ 

ш 

ш 

19.507444 

ш 

ЮШ 

ш 

ш 

322.56966 






Ш 

[х^РП 

Щ 

ш 

2836.2007 


Значение у 
х = 2 

Значение у 
х = 3 

Значение у 
х = 4 


при 

при 

при 


7,3.7. Команда косвенного пегюхода на подпрограмму реали- 
іуитоя клавишами [к] , [пп] и клавишей адресуемого рѳгист- 

I* ( [ 0 ] либо [3”"И 9 Н, 0,0,0,И )• с ПОМОЩЬЮ этой 
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команды производится модификация адреса, хранящегося в адре¬ 
суемом регистре, индекс которого входит в команду ( см. 
п. 7.3.5), запись следующей команды в стек возврата и пере¬ 
ход к исполнению команды, записанной по модифицированному ад¬ 


ресу. 

Составим программу (тайл. 13) решения квадратного уравне¬ 
ния с действительными значениями коэффициентов ах 2 + вх + с=0, 
в котором корни квадратного уравнения определяются по форму¬ 
лам 


ѵ л ѵ _ -ь-Ѵь^ПГс 

Г га ' 2 ‘ 2а 
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н°я 

СМ 

О 

со 

нн 

С\2 

ю 

<2> 

іл 

со 

см 

нн 

3 

я 

со 

см 

см 

3 

НН 

НН 

НН 

см 

1Л 

РТП 

О Ко 

Нажима¬ 

емые 

клавиши 

0 

в 

0 

[с] 

і 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

у] 

0 

ѳ 

ш 

В 

0 

0 

В 

1? 

[с] 

Ш 

1 

Я 

8 

<г> 

ьн 

о- 

НН 

8 

СП 

м 

о 

см 

нн 

см 

8 

8 

3 

8 

со 

см 

г- 

см 

8 

СП 

см 

;8 

НН 

со 

I 

_ 


- 1 -- А 

ион 

М 

о 

о> 

О 

1> 

ч* 

о 

1 

о 

нн 

со 

СО 

нн 

см 

о 

со 

нн 

НН 

С'- 


р" 

ГТрп 

1 сб Кн * 

1,1 

В 

0 

В 

|с| 

Щ 

0В 

0 

0 

щ 

|с| 

0 

0 

0 

В 

1с'| 

[с] 

0 0 

Г 

і 

ш 

Е 

0 

I? 

1— 


Ад¬ 

рес 

8 

нн 

о 

см 

о 

8 

3. 

ю 

о 

1_ 

"со" 

о 

с*- 

о 

8 

0> 

о 

а 

ы 

НН 

НН 

<м I 

ГсТ 

г 4 

1 і 

4*1 

м 

1_| 
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Значения коэффициента " а ” предполагается записывать в 
регистр КС а , " Ь " - в регистр КС Ь , ” с ” - в регистр 
КС с в режиме "Автоматическая работа", а результат вычис¬ 

ления корня х ч - в регистр КС 1 , корня х г - в регистр р 62 
в процессе выполнения программы. 

Вычисления дискриминанта В - Ь * 4 & с оформим в виде 
подпрограммы (адреса 19 - 27), обращение к которой будет 
осуществляться с помощью команды [к] $ [пп] 9 [У| , Исполнение 
этой команды приводит к тому, что в регистре стека возврата 
запоминается адрес команды ( П4 при первом исполнении и 
II при втором) и переход на І9-й адрес, с которого записа¬ 
но вычисление дискриминанта. Адрес перехода в программе за¬ 
писан по адресам 00 - 02. 
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'Ь в 
істр 
шчис- 

КС2 

іде 

зт 

шѳние 

врата 

і 

гшса- 
э за- 


Примечание . Если значение дискриминанта при ре¬ 
шении уравнения будет меньше 0, то корни Х^- и ^ 
будут мнимыми и на индикаторе микрокалькулятора бу¬ 
дет индицироваться ЕГГОГ. 

Например, необходимо определить корни квадратного уравне¬ 
ния Зх 2 + 2х - I = 0. 

Для этого выполните следующие операции: 

1) перейдите в режим "Программирование", нажав клавиши 

[ВЮ1 , В ? [ПРГ| , и занесите программу (см.табл, 13), если 

программа до этого не была занесена; 

2) перейдите в режим "Автоматическая работа", нажав клави- 

ши т , [АВТІ : 

3) занесите в регистры памяти значения коэффициентов "а”, 
" ь " и "с": 
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Нажимаемые клавиши 


Индикация 


ИЗ [Х^ЛІГП 


3 . 


Ш 


ЮЗ (Е 
0 00 


ІИ 


-і. 


4) установите начало счета программы с адреса 00, нажав 
клавишу |§ю| • 

5) пустите программу на счет, нажав клавишу [С/П| , и проч¬ 
тите значение х г на индикаторе |-I, ) Нажмите 

клавиши Ігьод > [і] и прочтите значение х 1 на индикаторе 

3.3333333 -01 ‘ 
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нажав 

и проч- 

жмите 

торе 


7.3.8. Команда косвенной записи в регистр реализуется кла¬ 
вишами [К] 9 [х^ТП и клавишей адресуемого регистра ( [о] - 

- Щ ). С помощью этой команды производится модификация 
содержимого адресуемого регистра, индекс которого входит в 
команду (см. п.7.3.5), и запись содержимого регистра X в ре¬ 
гистр, соответствующий полученному модифицированному коду. 

В табл. 14 приведены модифицированные коды, которые могут 
получиться при выполнении команды косвенной записи, и номера 
інігиотров, в которые записывается информация регистра X по 
іѵишоцу модифицированному коду. 

Действия команды косвенной записи в режиме "Автоматичес¬ 
кіе імібота" можно проиллюстрировать следующими примерами. 
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Таблица 14 


Модифицированный 

код 

Регистр, соответствующий 
коду 

00000000. 

вс о 

00000001. 

ВС 1 

00000002. 

ВС 2 

00000003. 

вез 

00000004. 

ВС 4 

00000005. 

ВС 5 

00000006. 

ВС 6 
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Продолжение табл. 14 


Модифицированный 

код 

Регистр, соответствующий 
коду 

00000007. 

ВС 7 

00000008. 

ВС8 

00000009. 

ВС 9 

00000010. 

ВСа 

00000011. 

всь 

00000012. 

ВСс 

00000013. 

ВСб 

00000014. 

ВСе 
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Нажимаемые клавиши 


ш и 

[Х^ПЦо) 

В ІЕШ 0 


ш ш 


Индикация 



Запись числа 14 
в регистр X 

Запись числа 14 
в регистр РС о 

Модификация кода 
в регистре РС о и 
запись числа 14 
в регистр РСсі 

Проверка содержи¬ 
мого регистра РС о 
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Нажимаемые клавиши 


\т и 
Е 

В ІЕШ Ш 




Индикация 



Проверка содер¬ 
жимого регистра 
вс<* 

Запись числа 5 в 
регистр X 

Модификация кода 
в регистре вс0 и 
запись числа 5 в 
регистр вес 

Проверка содержи¬ 
мого регистра всо 
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Индикация 


Нажимаемые клавиши 




5. 


Проверка содержи¬ 
мого регистра 

РСс 


7.3.9. Команда косвенной индикации вызова реализуется 
клавишами [к] у [л-»х| и клавишей адресуемого регистра# 

С помощью этой команды производится модификация содержи¬ 
мого адресуемого регистра (п. 7.3.5) и вызов в регистр X со¬ 
держимого того регистра, который соответствует модифицирован¬ 
ному коду (табл.13). 


Действие этой команды проиллюстрируем следующими примера¬ 
ми: 
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Нажимаемые клавиши 


Индикация 



Запись числа 4 
в регистр вс 4 

Запись числа ІО 
в регистр ВС 5 

Запись числа 20 
в регистр веб 

Запись числа 30 
в регистр вс 7 


244 














Нажимаемые клавиши 

в ошш 


Индикация 


ІО. 


00000005. 


Модификация чис¬ 
ла, находящегося 
в регистре ВС4 
(4+1=00000005), 
и вызов содержи¬ 
мого регистра 
РС5 в регистр X 
Вызов модифици¬ 
рованного числа 
из регистра КС 4 
в регистр X 
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Нажимаемые клавиши 


чис- 

гося 

Ю4 

15 ), 

эржи~- 

за 

?р X 
ІЦИ- 

юла 

КС4 


И [!ШѲ 


ШЭЕ 


Индикация 


20 . 


00000006. 


Модификация числа, 
находящегося в ре¬ 
гистре «с а 
(00000005 + I = 

= 00000006), и вызов 
содержимого регистра 
РС6 в регистр X 

Вызов модифицирован¬ 
ного кода регистра 
КС а в регистр X 
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Напрймѳр, для решения выражения 



при 


” і>2,3,4 можно использовать команду косвенной индикации 
вызова* 

В этом выражении число циклов вычисления і и макси¬ 
мальное значение х равны 4. Для записи этих значений ис¬ 
пользуем регистр ВСЗ . Циклы вычислений организуем с по¬ 


мощью команды [к] # [П-Х| 9 [У] . При каждом исполнении этой ко- 
манды из содержимого регистра ЯС 3 вычитается I, затем со¬ 
держимое этого регист ра вы зывается в регистр X, где оно с 
помощью команды (Т) ( |х=о| проверяется на нуль. Если со¬ 
держимое регистра х 4 0, то осуществляется переход к выпол¬ 
нению вычислений Ну Ц-+4 и накоплению рѳзуль- 
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татов вычислений в регистре РС5 # Если содержимое регистра 
X іавно нулю, то осуществляется переход к выполнению команды 
вылова содержимого из регистра РС5 в регистр X и останову 
исчислений. 


Программа вычисления выражения 

цпіщ л табл.15. 



привѳ- 


1‘ программе команда [к] ; 1п-»х1 т [Т1 находится перед 
ИоішкдоН вызова значения X*, , поэтому исходные данные должны 
вводиться в регистр роз в виде Хі + I. Вычисления по прог- 
}мммл схематически изображены на рис.5. 


Чтобы вычислить выражение 



выполните 
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Продолжение табл.15 


I 

02 

о 

02 

М 

3 

о 

М 

5 

о 

м 

ю 

м 

ю 

м 

о 

Клавиши 

а 

0 

0 

И 

0 

Щ 

|с] 

0 

0 

щ 

н 

[ш| 

0 

0 

Адрес 

8 

М 

м 

а 

і 

а 

а 

в 

со 

м 

. 

м 

а 
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СТРУКТУРНАЯ СШуіА программы 




§1 


ІІ! 


о 

а: 

еі 1 

о 

я 

8ІІ 


т 

си о 

а § 

§ в 

§ * 


& 

& 

о 

5 

а» 


а & з «ё 


_ __ со 

^ /—ѵ /~ѵ цЬ 

-Т* 4Г- 4Г | 

♦ + + + ^ 
Я’Н*0|Ю*ЦЮ'<-|Ю 

чЗ'Л’^З'чЗ' | 
СЧІ СМ с\і счі Й» 

^Г'ГѴ Я 


(Адрес 
К 7-18) 

Г, 

1 

О 


м 1 а 



нЧ 

11 а 

о 

о 

І § 

1 

я 2 в 


I I 
. ^ ф 

о 5, 


із."* 
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индикация содержимого 
регистра рс 5 и останов 
вычислений 

(Адрес 05-06) Рис» 5 



















































следующие операции: 

1) очистите регистр ВС 5 , нажав клавиши Гсх] ^ [х-п^ [б] ; 

если до этого регистр ВС Б использовался; 

2) перейдите в режим "Программирование”, нажав клавиши 

Ш , Е, Ш}', 

3) введите программу (см. табл.15); 

4) перейдите в режим "Автоматическая работа", нажав клави¬ 
ши [р] 9 іавті ; 

5) подготовьте счет программы с нулевого адреса, нажав 
клавишу Цю] ; 

6) введите исходные данные, нажав клавишу [б] • 

7) установите переключатель "Р/ГРД/Г" в положение "Р"; 

8) пустите программу на счет, нажав клавишу [с/п]. На ин¬ 
дикаторе должно индицироваться [ 29*644467 | 
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Бели необходимо повторить счет , то очистите регистр КС 5 , М 
нажав клавиши (сх^ ІхчЦ , Ц] , введите исходные данные 

*і = 5, затем нажмите клавиши Цю) , [с/п] . 

7.3.10. Команды организации циклов реализуются клавишами 
Е , ИЗ (либо [й] ,[І2],[0] ). При нажатии клавиши [Го]( [й] , I 
[Ц 2 І^ ГП1 ) происходит"обращение к регистру ксо(ксі,кс 2 ,ксзу, I 
При каадом обращении к регистру из содержимого этого регист¬ 
ра вычитается I и производится анализ его содержимого на 
нуль. Если содержимое регистра не равно нулю, то осуществля¬ 
ется переход к выполнению команды, записанной по адресу пе¬ 
рехода, следующему за командой цикла, если равно нулю, то 
выполняется команда, записанная в программе за адресом пѳрѳ-і 
хода. 
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Составим программу решения примера для 

х^ = I, 2, 3, 4, используя команды цикла 0 у [Го] .Исходные 
данные (число циклов I и максимальное число х» ) запишем в 
регистр рсо . Для накопления результатов вычислений 

Цу Аі- +4 используем регистр РС5 . Программа вы¬ 
числения примера приведена в табл. 16, схема вычислений пока¬ 
тив на рис. 6. 

При выполнении последнего цикла вычислений, когда выполня- 
итоя команда [р] # [Ш] 9 из содержимого регистра РСО (циф¬ 
ры I) вычитается I и результат вычитания анализируется на 0. 
Поскольку результат вычитания 1-1 = 0, то осуществляется 
переход к выполнению команды останова. Пользователь может 


254 


Таблица 16 




I 
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0 
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Вычисление 2. Ід з +/ і, где = 
=1,2,3,4 (Адрес 02-06) 


Накопление результатов вычис- 
лѳний (2і^|+ / /)+(2.^|+4)+ 

*(Щ&+4)+(2Ьд$+4) 

в регистр вс5 (Адрес 09-ІІ) 


ян 



256 






























проверить содержимое регистра ксобнажав клавиш [гйх] [Щ] 
На индикаторе будет изображено | 00000001. | 

Для вычисления примера выполните следующие операции: 

1) перейдите в режим "Программирование" на адрес 00, на- 
жав клавиши [вю ) [Р] [прг] * 

2) введите программ (см. табл.15); 

3) перейдите в режим "Автоматическая работа", кла- 

в иши [РІ т [двті • 

4) очистите регистр кс 5, нажав клавиш (сх) Гх^ТТ] ГТ1 * 

5) введите исходные данные (число 4), нажав'клавишу \І] • 

6) установите переключатель "Р/ГРД/Г" в положение "Р"; ' 

7) подготовьте счет по программе с адреса 00, нажав клав* 
ШУ |В/0| * 
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8) пустите программу на счет, нажав клавишу |с/п]^ 

9) прочтите результат на индикаторе 

1 29,644467 


8. РАБОТА С ППЗУ 

8.1. Общие сведения 

8.1.1. Режим работы с ППЗУ задают, устанавливая переключа¬ 
тель "С/З/СЧ" (стирание/запись/считывание) в соответствующее 
положение. 

8.1.2. Обращение к ППЗУ осуществляют по адресу, набираемо¬ 
му на клавиатуре о После того как адрес набран, нажимают кла¬ 
виши [аТ] и Щ . 
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8.1.3. Адрес обращения к ППЗУ должен содержать не мѳнее 
семи цифр и состоять из незначащей информации, начального 
адреса и числа шагов. Например, если на индикаторе изображе- 
1и , которое будет использовано в ка- 


но число 10000245 
чествѳ адреса, то 

.1 


I 


0000 


Незначащая 
информация 
(может быть 
любая цифра, 
кроме 0) 


Начальный 

адрес 


^ I 


24 


(А 0 ) 


Число 

шагов 

(У) 


^ і 


5. -07 


Незначащая ин¬ 
формация (может 
быть любой или 
отсутствовать) 
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Начальный адрес определяет начальную опрашиваемую ячейку 
накопителя ППЗУ. Число шагов л/ определяет количество опра¬ 
шиваемых ячеек ППЗУ, равное 2А/ $ а также конечный адрес оп¬ 
рашиваемой ячейки накопителя А 0 + 2//- I. Число Ы должно 
быть не более 96. 

8.1.4. Нажатие клавиши [аТ] , а также клавиши [7Г] соп¬ 
ровождается индикацией признака обращения к ППЗУ (знак минус 
во всех разрядах). Во время высвечивания признака обращения 
к ППЗУ запрещается нажимать другие клавиши. 

8.1.5. Если в регистре X имеется адрес обращения к ППЗУ, 
то клавиши [аТ| и [Щ могут быть нажаты в любом режиме ра¬ 
боты микрокалькулятора (^Автоматическая работа” либо "Прог¬ 
раммирование” ^. 
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8.1.6. Нажатие клавиши [аТ] приводит к запоминанию в 
микрокалькуляторе адреса обращения к ППЗУ до ввода нового 
адреса. Поэтому если по адресу А- производилось, например, 
стирание информации и по этому же адресу необходимо записать 
новую информацию, то в этом случае ввод адреса можно не 
производить, а ограничиться нажатием клавиши [ТП . 

8.1.7. При записи либо стирании информации в ППЗУ нажатие 
клавиши 30 приводит к тому, что информация стирается в прог¬ 
раммной либо адресуемой части памяти микрокалькулятора в за¬ 
висимости от положения переключателя "Д/П". Если переключа¬ 
тель "Д/П" находится в положении "П", то стирается програм- 
ная часть памяти, если в положении "Д", то стирается адре¬ 
суемая часть памяти. Объем стираемой информации определяется 
числом шагов в адресе обращения к ППЗУ. Стирание информации 
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в программной части памяти осуществляется с нулевого адре¬ 
са, в адресуемой, - начиная с содержимого регистра КСО и 
далее в порядке возрастания индекса регистра до КС б вклю¬ 
чительно. Для стирания записи информации в одном регистре 
требуется 7 шагов в адресе обращения к ППЗУ• 

8.1.8. Опрос ячеек ППЗУ при стирании, записи либо считы¬ 
вании осуществляется последовательно, шаг за шагом, пачками 
адресов, состоящими из семи адресных шагов. 

Для удобства работы на рис.7 показано поле накопителя 
ППЗУ,состоящее из 64 строк. Каждая ячейка строки, предназ¬ 
наченная для хранения четырехразрядного слова (одной цифры), 
имеет свой адрес,обозначенный на рис.7 цифрами под строкой 
от 0 до 1023.Порядок опроса ячеек ППЗУ на рис.7 показан при 
А о =0000 и Л/ = 96. Цифры над строкой от 00 до 98 обозначают 
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адресные шаги в адресе обращения к ППЗУ, знаки Л... 3 ... - 
пачки адресов. При адресе ППЗУ каждый шаг опрашивает две 
ячейки, адреса которых указаны под цифрами шага. Причем пер¬ 
вый шаг в пачке адресов опрашивает седьмую пару ячеек, вто¬ 
рой - первую пару ячеек, третий - вторую пару ячеек и т.д. 
Кроме того, при опросе пары ячеек вначале опрашивается ячей- 
ка, расположенная справа от цифр шага, затем слева. 

В.2.Использование ППЗУ в режиме 
стирания 

8.2.1. Режим стирания используется в том случае, когда 
на место старой информации нужно записать новую. Если эта 
операция не будет выполнена, то новая информация может нало¬ 
житься на старую, что приведет к ошибкам. 
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8.2.2. Информация в ПОЗУ стирается построчно. Начало х 
конец стираемой информация определяются адресом обращения к 
ППЗУ. Для отирания всей информации в строке достаточно в ад¬ 
ресе обращения к ППЗУ указать хотя бы один адрес четырехраз¬ 
рядного слова, расположенного на данной строке. 

8.2.3. За один прием отирания можно отереть от I до 13 
строк информации. 

8.2.4. Для отирания информации в ППЗУ: 

1) установите переключатель "С/З/СЧ” в положение "С" 
(отирание); 

2) установите переключатель "Д/П" в положение "П", если 
необходимо сохранить в микрокалькуляторе информацию адре¬ 
суемых регистров, либо в положение "Д", если необходимо 
сохранить информацию программной части памяти; 



3) наберите в режиме "Автоматическая работа" адрес обра¬ 
щения к ПОЗУ, необходимый для стирания части информации, 
например 1000096 (см. рис.7); 

4) нажмите клавишу |аТ| , затем, после прекращения ин- 
дащфованмя признака обращения к ППЗУ, клавишу Щ 

Поолѳ выполнения данной процедуры информация с 0 по 207-й 
адрес будет стерта в 

8.2*5, Чтобы очистить весь накопитель ППЗУ, необходимо 
несколько раз повторить операции, перечисленные в п. 8.2.4, 
с новыми начальными адресами. Новым начальным адресом счи¬ 
тают один из адресов на следующей неочищенной строке. Нап- 
рмер, А 0 в 0208, А 0 - 0416, А 0 = 0624, А 0 = 0332 
( см. рис.7). 
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8.3. Использование ППЗУ з режим© 
записи 

8.3.1. Информацию в ППЗУ записывают в тех случаях, когда 
ѳе необходимо сохранить при отключенном питании либо нѳодно - 
кратно использовать в процессе вычислений. 

8.3.2. Информацию в ППЗУ можно записывать с любого адреса. 
Для удобства работы с ППЗУ новую информацию следует записы¬ 
вать о начала строки. 

Укладка иіфэрмащш при важен в ВИЗУ осуществляется так, 
как показано на рис.7, за исключением того, что адресуемся 
шагу а / соответствуй программный шаг /Ѵ-У. Например, в 
ячейки с шагом 01 (ом. рис Л) при записи ложится информация, 
записанная в программной памяти микрокалькулятора по адресу 00. 
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8.3.3. При затеи информации в ППЗУ число шагов в адресе 
обращения к ППЗУ должно соответствовать числу шагов записыва¬ 
емой информации и быть кратным семи. Если число шагов запи¬ 
сываемой информации не кратно семи, то количество шагов в 
адресе следует увеличить до числа, кратного семи. Если число 
шагов не будет меньше ближайшего числа, кратного семи, то 
часть информации при затеи не запишется, 

8.3.4. Для затеи информации в ППЗУ: 

1) установите переключатель "С/З/СЧ” в положение "3" 
(запись); 

2) установите переключатель "Д/П" в положѳтѳ "Д", если 
необходимо затсать в ППЗУ информацию адресуемых регистров, 
либо в положете "П", если необходимо затсать информацию 
программной памяти; 
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3) наберите на клавиатуре в режиме "Автоматическая рабо¬ 
та" адрес обращения к ППЗУ; 

4) нажмите на клавиатуре клавишу | А Т1 , затем клавишу 

ш. 

8.3*5. Покажем запись программы в ППЗУ на примере вычис¬ 
ления заработной платы с вычетом подоходного налога (табл Л 7). 
Программа содержит 17 шагов. Чтобы полностью записать эту 
программу в ППЗУ, адрес обращения к ППЗУ должен содержать 
число, кратное семи. Ближайшим к 17 числом, кратным семи, 
является число 21. Если записывать программу (см. табл.І7) 
с адреса 00, то адрес обращения к ППЗУ будет І00002І. Ко¬ 
нечный адрес, в который запишется информация в этом случае, 
будет 41 = 2 V - I = 21 • 2-1. Если ППЗУ с нулевого по 
41-й адрес не очищено,то для того, чтобы записать программу, 


приведенную в табл.17, необходимо очистить ППЗУ, затем ввес¬ 
ти программу в память микрокалькулятора и записать ее в ППЗУ* 

Для очистки ППЗУ с нулевого по 4І-й адрес: 

1) наберите в режиме "Автоматическая работа" адрес обра¬ 
щения к ППЗУ, т.е. число І00002І; 

2) установите переключатели: "С/З/СЧ” - в положение "С", 
”Д/П” - в положение "П”; 

3) нажмите клавишу [аТ] , затем клавишу [ТГ] в 

Для занесения программы перейдите в режим "Программиро¬ 
вание” на нулевой адрес, нажав клавиши [вю! у [Ё] [ПРГІ за¬ 
несите программу, нажимая последовательно клавиши, указан¬ 
ные в табл.17. 

Для записи программы в ППЗУ: 

I) установите переключатель "С/З/СЧ" в положение ”3” 











(запись); 

2) установите переключатель "Д/П" в положение П > 

3) перейдите в режим "Автоматическая работа", нажав кла¬ 

виши Ц] ІАВТІ и наберите число І00002І (адрес обращения 
к ППЗУ); ' ' 

4) нажмите клавишу [аТ] ? затем клавишу ЦПу . 

Если производилось стирание информации в ППЗУ по адресу 
І00002І, то в режиме записи программы в ППЗУ адрес 100002I 
разрешается не вводить, т.е. можно ограничиться нажатием 
клавиши [Щ 


8.3.6. Если информация из программной памяти переписа¬ 
лась в ППЗУ, то программная память очистилась. Это можно 
проверить, перейдя в режим "Программирование" и нажав клав* 

ши Е і [П^п , ГШг]. 
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8.3.7. Если в ППЗУ заііисана информация, то выключать 
микрокалькулятор следует при установке переключателя "С/З/СЧ" 
в положение "СЧ", так как случайное нажатие клавиш может 
привести к порче информации. 

8.4. Использование ППЗУ в режиме 
считывания 

8.4.1. Информация, записанная в ППЗУ, может быть считана 
в память микрокалькулятора для ее дальнейшей обработки. 

8.4.2. Считывание информации из ППЗУ должно производить¬ 
ся по тому же адресу, по какому производилась запись в ППЗУ. 
Причем программа, хранящаяся в ППЗУ, должна считываться 
только в программную часть памяти микрокалькулятора, так 
как считывание программ в адресуемую часть памяти и провѳр- 
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іш содержимого адресуемых регистров могут привести к запрету 
^СЧ” Индикации. Если такая процедура произошла, то для дальнейшей 
работы нужно выключить микрокалькулятор и снова включить. 

8.4.3. Для считывания информации из ППЗУ: 

1) установите переключатель "С/З/СЧ" в положение "СЧ" 
(считывание), переключатель "Д/П" в положение "Д", если 
информация должна считываться в адресуемые регистры памяти, 

1 либо в положение "ІГ, если информация должна считываться в 

программную часть памяти микрокалькулятора; 

2) в режиме "Автоматическая работа" наберите на клавиату¬ 
ре адрес обращения к ППЗУ; 

3) нажмите клавишу [аТ] , затем клавишу [Щ ; 

4) проверьте считанную информацию. 
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6.4.4. Покажем работу микрокалькулятора с ППЗУ в режиме 
считывания на примере считывания программы, записанной в 
ППЗУ, как указано в п. 8.3.5; 

1) включите микрокалькулятор; 

2) установите переключатели М С/3/СЧ” в положение "СЧ", 
переключатель "Д/П" в положение М П"; 

3) наберите адрес на клавиатуре 1000021; 

4) нажмите клавишу 1 ді 1 , затем клавишу 1 ТІ ] • 

5) перейдите в режим "Программирование*', нажав клавиши 
|~р| ? [прг] и сверьте считанную программу с указанной в 

табл. 17, нажимая клавишу [ЩГ] 

8.4.5. Считанную из ППЗУ' программу можно использовать для 
вычисления. Для этого перейдите в режим "Автоматическая ра- 
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бота”на нулевой адрес, нажав клавиш [р] у [АВТ] у [ЁГ/О] в Даль- 
нейшй процесс вычисления сводится к набору на клавиатуре 
величины заработной платы и нажатию клавиши ІС/ГІ] в Б ре¬ 
зультате вычислений получится сумма, подлежащая выплате. 

Например, наберите число 400 и нажмите клавишу [с/п] » на 

индикаторе получится подлежащая выплате сумма, равная 352,8. 


Таблица 17 

ПРОГРАММА ВЫЧИС1ЕКШ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
С ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 


Адрес 

команды 

Нажимаемые клавиши 

Код операции 

00 

івЛ 

0Е 
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Продолжение табл. 17 


Адрес 

команды 

Нажимаемые клавиши 

Код 

операции 

01 

[хЕШ Ш 

42 

02 

0 

00 

03 

□ 

0- 

04 

Ш 

01 

05 

а 

03 

06 

Е 

12 

07 

и 

04 
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Продолжение табл.17 


Адрес 

команды 

Нажимаемые клавиш 

Код 

операции 

08 

□ 

0- 

09 

т 

08 

10 

в 

II 

II 

Ю Ш 

62 

12 

в 

14 

13 

в 

II 

14 

Щ 

50 
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Продолжение табл Л? 


Адрес 

Нажимаемые клавиши 

Код 

команды 


операции 

15 

ш 

51 

16 

ш ш 

01 


Примечание • Программа составлена по формуле 

^ [ Іею- 8 , 2$ + (У- 100) ІЗ%] =У- [о.ізУ- 4,а], 

где Д/ - заработная плата ; 

- заработная плата, причитающаяся к выплате* 


285 
















9. ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПО ПРОГРАММАМ 

9.1. Нахождение сложного 
процента 

Требуется найти один из четырех взаимосвязанных парамет¬ 
ров ( п , I 1 н ? к ) по трем известным с помощью следую- 
щих формул: и _ іп (к/н) 

п Тп ТТ+і/Ш) 7 
хюо г 

н = к(і + і/юо) 11 > 
к - Н + і/юо) п > 
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гдѳ И - число периодов времени; 

I - размер процента за период времени; 

Н - начальная величина накопления; 

К - конечная величина накопления. 

Распределим исходные данные по регистрам памяти: 

РС 2 - \\) 

коз - і; 

РС4 - Н; 

РС5 -К . 

Вычисление часто встречающейся величины (I + С /100) 
оформим в виде подпрограммы, которую запишем с адреса 47. 
Программу вычисления параметра П запишем с адрѳса 00. 
После вычисления по програшѳ величины (I + с/100) нахо- 
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ДИМ натуральный логарифм этой величины и результат заносим 
в регистр памяти КС* , который используется для хранения 
промежуточных результатов. 

Из регистра нс 5 вызываем значение параметра К. а из ре¬ 
гистра нс* - значение параметра Н и после вычисления (/ / 
вызываем из регистра памяти нс* значение 6 П (I + С/100). 
После деления этих величин получаем.значение параметра п. 

Программу вычисления параметра 6 запишем по адресам 
13 - 29, параметра Н - по адресам 30 - 38, параметра К - по 
адресам 39 - 46. Инструкция работы с программой приведена в 
табл. 18, программа - в табл.19. Рассмотрим эту задачу для 
конкретного случая. 
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Таблица 18 

ИНСТРУКЦИЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 


Операции 

Нажимаемые 

клавиши 

!• Включите микрокалькулятор 

2. Перейдите в режим "Программирование” 

3. Зешесите программу 

4. Перейдите в режим "Автоматическая 
работа” 

5. Занесите исходные данные в регистры 
памяти; 

Е (прП 
□ □ 
е (іт 
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Продолжение табл. ИВ 


Операции 

Нажимаемые 

клавиши 

П - в КС2 

из 

7 


і - 6 КОЗ 


У 


Н - б ко* 

вся 

А 


К - б НС 5 

ИЕШ 

У 


6. По трем параметрам, занесенным в ре¬ 
гистры памяти в качестве исходных дан- 
1 ных, вычислите четвертый неизвестный ; 

п 

И Щ 

1 

шэпне ш 

н 

ИШ Ш ш ш 

к 

Гбп) Щ и Ш 
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ПРОГРАММА 


Таблица 19 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиши 

Код 

00 

щ 

53 

01 

И щ 

47 

02 

ш и 

18 

03 

иа 

46 

04 

[ГЩ[5] 

65 

05 

ГвП 

ОЕ 

06 

Ггьхі Гаі 

64 

07 

0 

13 

08 

Е 0 

18 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиши 

Код 

09 

іп-х| Гбі 

66 

10 

0 

13 

II 

ІЕЙ И 

42 

12 

т 

50 

13 

ш 

65 

1 14 

[вЛ 

0Е 

15 

[гГо^Ш 

64 

16 

0 

13 

і 17 

ІЮ 

0Е 


































Продолжение табл.19 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиш 

Код 

18 

[п-^ГгІ 

62 

19 

В 

Гѵхі 

23 

20 

В 


14 

21 

в 

0 

24 

22 

и 


01 

23 


3 


II 

24 


л_ 


01 

25 


5 


00 

26 


5 


00 

27 


X 


12 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиши 

Код 

28 

іееш а 

43 

29 

ш 

50 

30 

ш 

53 

31 

и 0 

47 

32 

В 0 

24 

33 

в ш 

23 

34 

ІвП 

ОБ 

35 

ГгГосіГП 

65 

36 

в 

12 

37 

іхщт 

44 


-29В 





















Продолжение табл.19 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиш 

Код 

48 

ш 

01 

49 

ш 

00 

50 

[о] 

00 

51 

и 

13 

52 

ш 

01 

53 

и 

10 

54 

[вЛ 

ОЕ 

55 

\шш 

62 

56 

в 

14 

57 

ш 

52 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиш 

Код 

38 

ш 

50 

39 

ш 

53 

40 

и 0 

47 

41 

В 0 

24 

42 

[вЛ 

ОЕ 

43 

Н0 

64 

44 

0 

12 

45 

[ЕпИГі 

45 

46 

Ш 

50 

47 

[гЛх] [Е 

63 
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Предположим, что в некоторую отрасль промышленности пер¬ 
воначально было вложено 270 млн.руб. При этом запланировано 
12$ годовой прибыли, из которой 7,5$ будет отчисляться на 
расширение производства. 

Требуется узнать, чему будет равна общая сумма вклада в 
отрасль через 6 лет. 

Здесь: 

П = б; 

I = 7,5; 

Н =270; 

К = ? 

В соответствии с инструкцией работы с программой выполни¬ 
те операции, указанные в пп. I - 4 табл.18. Затем введите 
известные величины п, I, Н соответственно в регистры 
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памяти ВС2 , ЯСЗ , КС 4 # 

Для выхода на адрес, с которого начинается вычисление па¬ 
раметра К, выполните операцию безусловного перехода, нажав 
клавиши [Ш^ОЕКШ , и пустите программу на счет, нажав 
клавишу [с/п] . Результат прочтите на индикаторе: 

416,6914 млн.руб. 

9.2. Вычисление суммы ( 8) или 

произведения (Р) числовой 
последовательности 

Вычисления производятся по следующим формулам: 

5 -іс; р = гп 

4-/ С=1 

Инструкция работы с программой приведена в табл.20, 
программа - в табл.2I. 
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Таблица 20 


ИНСТРУКЦИЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 


Операция 

Нажимаемые 

клавиши 

1. Включите микрокалькулятор 

2. Перейдите в режим "Программирование" 

3. Занесите программу 

4. Очистите программный счетчик 

5. Наберите на клавиатуре значение п 

6. Вычислите величины 3 или Р 

7. Для вычисления суммы с новым значе¬ 
нием п выполните операции, указан¬ 
ные в пп. 5,6 

® [лрг] 

■ □ □ 

[Е Цвт] §ю] 

□ □ 
а 
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Таблица 21 

ПРОГРАММА 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиши 

Код 


Адрес 

Нажимаемые 

клавиши 

Код 

00 

ш\ пп 

42 


09 

іх^піа 

42 

01 

и 


01 


10 

Щ-хІГзП 

63 

02 

Р1 


IX 


II 

ГбТТ! 

51 

03 

іш! а 

43 


12 

а а 

01 

04 

Е 

П^оі 

57 


13 

[л^хіт 

62 

05 

и 

а 

13 


14 

щ 

50 

Об 

1] 

п 

ОЕ 


15 

ГбгТі 

51 

07 

нее а 

62 


16 

а 0 

00 

ОВ 

0или[х] 

10/12/ 


17 
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9.3. Вычисление математического 
ожидания ста т и стичѳского 
набора величин 


Вычисления производятся по формуле 
У п 

С=1 с 

Инструкция работы с программой приведена в табл.22, 
программа - в табл.23. 


Таблица 22 

ИНСТРУКЦИЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 


Операции 

Нажимаемые клавиши 

1. Включите микрокалькулятор 

2. Перейдите в режим "Программирова¬ 
ние 

В |прг] 
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Продолжение табл.22 


Операции 

Нажимаемые клавиши 

3. Занесите программу 

□ □ 

4. Очистите программный счетчик 

В (АВТІ Щ 

5. Наберите число Х^ 

□ □ 

6. Вычислите среднее число X 


7* Повторите операции, указанные в 


пп, 5,6, при работе с очередным 


членом последовательности 


п 

В. Контроль X X; 


9. Контроль п 

[ГЬХІ 2] 


















Адрес 


Нажимаемые 

клавиши 


00 

[х^гП ш 

01 

т 

02 

ш а 

03 

ІШЕ Ш 

04 

Ш 

05 

ГвТ| 

Об 

•шз а 

07 

0 

08 

Ш 0 

09 

ВЕЗ 0 


Таблица 23 


ПРОГРАММА 


Код 


Адрес 

Нажимавшіе 

клавиши 

Код 

42 


10 

и. 

01 

01 


II 

и 

10 

43 


12 

іх^пі а 

43 

62 


13 

т 

0Е 

50 


14 

іо т 

62 

ОЕ 


15 

ѳ 

14 

62 


16 

0 

13 

10 


17 

ш 

50 

42 


18 

Цп] 

51 

63 


19 

Ш\ 0 

05 
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9*4. Особенности вычислений с 

генератором псевдослучайных 
чисел 

Генератор псевдослучайных чисел может быть использован 
для получения псевдослучайных последовательностей чисел. 
Получаемые на микрокалькуляторе последовательности чисел со ¬ 
держат непериодическую и периодическую части. Длины этих 
частей, их состав и характер распределения чисел в интервале 
от 0 до I зависят от состояния регистра У и служебных ячеек 
памяти. Естественно, что при одинаковых исходных состояниях 
будут выданы одинаковые последовательности чисел. 

Программа ІІЩШ.ЩЕ.ІЩІШДІ.ШДШ 
выдаст на индикацию псевдослучайную последовательность чисел. 
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Меняя значения нулевого регистра памяти, получаем различные 
последовательности чисел. Например, данная программа при ну¬ 
левом состоянии всех регистров, то есть если она введена 
в память и запущена сразу после включения микрокалькулятора, 
выдаст фиксированную последовательность чисел, содержащую 
89 чисел в непериодической части и 145 чисел в периодической 
части, 

9.5. Вычисление примеров с 
исполь зованием ППЗУ 

Покажем работу с ППЗУ на примерах, показанных в пп.9.1, 
9.2 и 9.3. Условия выполнения программ остаются прежними. 

Прежде чем записать в ППЗУ программы, приведенные в 
табл. 19, 21 и 23, необходимо определить объем записываемой 
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информации, место записи программы в накопитель в соответст¬ 
вии с рис.7 и очистить поле памяти накопителя, если в этом 
есть необходимость. 

Для записи программы табл.19 необходимо 63 адресных шага 
либо 126 ячеек накопителя, для записи программ табл.21, 23 
по 21 адресному шагу либо по 42 ячейки накопителя. 

Программу табл. 19 запишем в ППЗУ с нулевого адреса 
(А = 0000 и^= 63), программу табл.2І - с А = 0128 и 
// = 21, программу табл.23 - с А 0 = 0176 и /ѵ= 21. 

Объем памяти, необходимый для записи трех программ, сос¬ 
тавляет 14 строк, поэтому очистку необходимой части памяти 
накопителя можно произвести в два приема, например с адре¬ 
сом А 0 = 0000 при л/ = 96 и А 0 = 0208 при а/ = 07. 
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Для этого: 

1) установите переключатель "С/З/СЧ" в положение "С"; 

2) наберите на клавиатуре адрес обращения к ППЗУ, равный 
І00009В ; 

3) установите переключатель "Д/П" в положение "Д", если 
в микрокалькуляторе имеется программа и ее потеря не жела¬ 
тельна; 

4) нажмите клавишу [аТ] , затем клавишу Щ ) 

5) нажмите клавишу [с] и наберите на клавиатуре следующий 
адрес обращения к ППЗУ, равный І020В07, и нажмите клавишу 

|аГ1 у затем клавишу Щ # 

Для записи программы табл, 19 в ППЗУ: 

1) установите переключатель "С/З/СЧ" в положение ”3"; 

2) введите в режиме "Программирование" в память микрокаль- 
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ч« ѵ ’' 


кулятора программу табл.19 с нулевого адреса; 

3) установите переключатель "Д/П" в положение "П"; 

^4) наберите на клавиатуре в режиме "Автоматическая рабо¬ 
та' адрес записи программы в ППЗУ, равный 1000063; 

5) нажмите клавишу IА Т | г затем клавишу | ц | 

Для записи программы табл.2І в ППЗУ: 

1) введите в режиме "Программирование" в память микрокаль- 
кулятора программу табл,21 с нулевого адреса; 

2) наберите на клавиатуре в режиме "Автоматическая рабо¬ 
та" адрес записи программы в ППЗУ, равный І0І262І; 

3) нажмите клавищу [аТ] } затем клавишу Щ . . 

Для записи программы табл.23 в ППЗУ: 

I) введите в режиме "Программирование" в память микрокаль- 
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кулятора программу табл.23 с нулевого адреса; 

2) наберите на клавиатуре в режиме "Автоматическая рабо¬ 
та" адрес записи программы в ППЗУ, равный І0І762І; 

3) нажмите клавишу (аТ] , затем клавишу [Щ # 

Если необходимо произвести вычисления по одной из запи¬ 
санных в ППЗУ программ, то считайте программы из ППЗУ в па¬ 
мять микрокалькулятора по адресу, по которому производилась 
запись, и выполните необходимые действия, предусмотренные 
инструкцией к программе (см. табл.В, 20, 22). 

Покажем работу с программами, записанными в ППЗУ, на при¬ 
мере вычисления сложного процента. 

Для считывания программы из ППЗУ в память микрокалькуля¬ 
тора: 

I) установите переключатель "С/З/СЧ" в положение "СЧ"; 
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2) наберите в режиме "Автоматическая работа" адрес обра¬ 
щения к ППЗУ, по которому производилась запись программы 
табл.19 в ППЗУ, равный 1000063 (если есть необходимость, 
очистите регистр X); 

3) нажмите клавишу [аТ) , затем клавишу Щ . 

Для выполнения вычислений по вызванной программе выпол¬ 
ните следующие операции, предусмотренные табл.18: 

I) занесите исходные данные в регистры памяти: 

П-в регистр кс 2 ([худ , (И ); 

I - в регистр ксз ([хдд ; [Г]) • 

Н - в регистр ЯС4 (Ю1 , 0)* 
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К - в регистр РС5 ( РС-ПІ ? Ц] ) ; 

2) по трем параметрам, занесенным в регистры памяти в 
качестве исходных данных, вычислите четвертой неизвестный 

п (ш,ШЬ 
с (іш ; и 

н(т,Е\,ш,т)} 

к([Ш,[Ю , в, ш ). 
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ІО. 1РАНСП0РШР0ВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ЮЛ. При транспортировке микрокалькулятор должен быть 
предохранен от климатических воздействий и механических 
повреждений. 

10.2. Для отправки в ремонт микрокалькулятор должен быть 
упакован и помещен в транспортную тару. Последняя должна 
исключать возможность перемещения в ней микрокалькулятора, 
предохранять его от механических повреждений, пыли, влаги 
и климатических воздействий. 

Ю.З. Микрокалькулятор необходимо хранить в сухом отап¬ 
ливаемом помещении при отсутствии в воздухе кислотных, ще¬ 
лочных и других агрессивных примесей при температуре от 5 
до 35 С и при относительной влажности не более 85$. 
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XX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

IX.I, Микрокалькулятор "Электроника МК 52" соответствует 
утвержденному образцу. 

11.2. Изготовитель гарантирует соответствие микрокальку¬ 
лятора требованиям МО.080.334 ТУ при соблюдении владельцем 
правил эксплуатации, изложенных в руководстве по экоплуата- 
ЦИЙ® 

11.3. Гарантийный срок эксплуатации микрокалькулятора 
"Электроника МК 52" 24 месяца со дня продави через розничную 
торговую сеть. 

II .4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина в га¬ 
рантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется 
со дня выпуска микрокалькулятора предприятием-изготовитѳлѳм 0 
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ІІ.5. В течение гарантийного срока эксплуатации 
«Щ.Т в «г» о™» Т ЗГ 

Р® шнт по предъявлении гарантийного талона. При этом за 
пеішй или второй ремонты вырезает отрывные талонѣ, соот¬ 
ветствующие выполненной работе. Последующие в течение га- 
рмтайного срока ремонты выполняет также бесплатно по акту 
для оплаты ремонта прѳдприятием-иэготовигелѳм. 

п™™* !!Г НТ ^«^^торов выполняет ремонтные пред- 
^° РМаЩЯ 0 которых имеется в приложении к рук2 
детву по эксплуатации на микрокалькулятор и в магазинах 
продающих микрокалькуляторы. ’ 

и БѲЗ ПрѲДЪЯВления гарантийного и отрывных талонов 

и (или) при нарушении сохранности пломЗ на микрокалькулято¬ 
ре претензии к качеству работы не принимается и гарантийный 


ЗІІ 










ремонт не производится. 

11.8. В течение гарантийного срока эксплуатации, установ¬ 
ленного на микрокалькуляторы, ремонт производится за счет 
владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответст¬ 
вии с настоящим руководством по эксплуатации или не выпол¬ 
няет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на 
обеспечение нормальной работы микрокалькулятора. 

11.9. Обмен неисправных микрокалькуляторов осуществляет¬ 
ся через торговую сеть по предъявлении справки ремонтного 
предприятия и гарантийного талона в соответствии с действую¬ 
щими правилами обмена промышленных товаров, купленных в роз¬ 
ничной торговой сети государственной и кооперативной торгов¬ 
ли. 

11.10. Гарантийный срок на микрокалькулятор не распрост¬ 
раняется на источники питания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 



Корешок отрывного талона на гаран- 


































номер по схеме замененной детали 
или узла. Место и характер дефектов: 
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Продолжение приложения 3- 
(оборотная сторона) 
Действителен по заполнении 




















Линия отреза ___— 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОТЗЫВ О РАБОТЕ ШКРОКАІІЪКУЛЯ- 
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Удобно ли пользоваться микро кальку- 

ЛЯТОрОМ_----———- 

Ваши замечания, пожелания^-- 


калькулятор ре 
ричина ремонта 
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184200 г.Апатиты, ул.Гайдара,7, 

мастерская завода по ремон- 










Продолжение приложения 5 

ту бытовых машин и приборов 
163060 г.Архангельск, ул.Урицкого, 
47, корп.І, ПО "Архан- 
гельскоблбыттехника", 
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центр технического 



Продолжение приложения 5 
665392 п.Балаганск, ул.Мира,10, 
Усть-Удинскоѳ РПУ 
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652000 гЛЬелово, улЛенина,23-а, 






Продолжение приложения 5 
мастерская ПО "Кузбассрем- 
быттехника", тел.2-20-12 
676000 г.Белогорск, ул.Северная, 
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213809 г.Бобруйск, ул.Советская, 

І09-а, участок Могилевского 



Продолжение приложения 5 
предприятия вычислительной 
техники и информатики, 
тел, 7-28-20 
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техники и инфоі 
тел. 2-70-43 





Продолжение приложения5 
хх 24І000 горянок, ул.Красноармейс- 
кая,І70, региональный центр 
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232645 г.Вильнюс, ул.Жальгирио 





Продолжение приложения 5 

108, ПО "Буйтине техника' 
тел, 75-30-81 

202900 г.Вильянди, ул.Якобсони, 
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Продолжение 







394000 г.Воронеж, ул.Кольцовская, 
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нал,10, региональный центр 
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340001 г .Донецк, пр Ленинский, 4-а 




ДОМ 29, тел. 65-42-50 
37500? г.Ереван, ул.Таманцинери, 
10, мастерская РГО "Лазурь 
тел. 44-33-93 
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тел. 2-90-07, 2-І8-9І 
665370 г.Залари, ул.К.Маркса,32, 
Заларинскоѳ РПУ 

хх 330076 г.Запорожье, ул. Новостроек, 
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Продолжение прилсже 
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роителей,8-г, ПО "Марийбыт- 
техника" 

[ 424007 г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, 
54-а, ЦТО "Электроника", 
тел, 2-23-93 
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485210 г.Каратау, Дом быта 
233000 г.Каунас, прЛенина,52 
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252028 г.Киев, пр.Науки.ІІ 





Продолжение приложения 5 
ток завода ’Тѳмточмехани- 
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316029 г.Кировоград, ул.Пацаѳва, 
6, Дом бита "Космос" 

184230 г.Кировск, ул.Шилѳйная, 

8-6, мастерская Апатитско- 



Продолжение приложения 5 

го з-да ремонта бытовых ма¬ 
шин и приборов 
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предприятие вычислительной 
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263020 г.Луцк, пр.Энгельса,54, 
з-д "Рембыттехішка" 

6ІВ960 гДысьва, ул.Революции,45-а, 





Продолжение приложения 5 

мастерская ПО "Дермьобл- 
быттехника" 
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Ж2700 г.Майкоп, ул.Жуковского, 
56, участок Краснодарско¬ 
го предприятия вычисли- 








367003 г.Махачкала, ул. А .Богаты- 
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ники и информатики, 
тел. 2-02-97 

222310 г.Молодечно, ул.Жданова,37, 








Продолжение приложения 5 

участок Минского з-да по 
ремонту вычислительной 
техники, тел. 7-33-00 
184280 г.Мончегорск, ул.Комсо- 
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мастерская П( 
быттехника" 




Продолжение приложения 5 
‘183027 г .Мурманск, ул. Фролова, 14, 
з-д по ремонту вычислитель 
ной техники 
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Продолжение приложения 5 

бург,6, региональный центр 
технического обслуживания, 
тел. 7-79-62 

665ІІ0 г.Нижнеудинск, ул.Комсо- 
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Продолжение приложения 5 

ХХ І73С0І г.Новгород, ул.Лазаревс¬ 
кая, 18, региональный 
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П7, центр технического 
обслуживания, тел. 23-12-85 
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ника", тел, 3-47-71 
302010 г.Орел, ул.Черкасская,2, 
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кая,2, приемный пункт ПО 
"Куйбшевоблбыттехника" 
637005 г.Павлодар, ул.Пахомова, 
І04/І, ПО "Рембыттехника' 



Продолжение приложения 

686110 п.Палатка, ул.Спортивная 
5, РКІѵІ "Рембыттехника" 
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ІЬ , часовая мастерская ЖЕ 
642000 г.Петропавловск, ул.Улья¬ 
нова ,49 ,"Облрембыттехника’ 






Продолжение приложения 5 
683019 г.Петропавловск-Камчатс- 
кий, ул.Зеркальная,47, 
прибороремонтный завод 
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^З14002 г .Полтава, ул.Фрунзе, 66, 
региональный центр техни¬ 
ческого обслуживания 
ЗІ460І г.Полтава, ул.Шевченко, 56, 
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г.Рига, ул.Калею,54 
ЛРПО "Электроне”, 
тел. 22-27-28 
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Продолжение приложения 5 

І6-а, з-д "Рембыттехника 1 
тел. 2-31-4I 
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ко,9, предприятие вычисли- 



Продолжение приложения 5 

тельной техники и инфор¬ 
матики. тел. 2-95-94, 
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223610 г.Слуцк, ул.Володарского, 
134, участок Минского з-да 






354000 г.Сочи, ул.Горького,' 





Продолжение приложения 











Продолжение приложения 5 

453100 г.Стерлитамак, ул.Ст.Хал¬ 
турина,200, з-д "Рембыттѳх- 
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армейская,83, ПО 



Продолжение приложения 5 

техника”, тел. 7-23-64 
200І0І г.Таллин, ул.Вана,!, мастере- 
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мастерская Таллинского ПО 
"Юхѳндус" , тел. 31-940 
700096 г.Ташкент, ул.Муними,43, ] 
изводст««ичоѳ объединение 
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445000 г. Тольятти, ул. Карбышева, 
6, приемный пункт ПО "Куй- 





Продолжение приложения 

бшевоблбыттехника" 
тел. 2-36-00 
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294000 г.Ужгород, ул.Энгельса, 
67, мастерская "Кварц" 
^70000 г.Улан-Удэ, ул.Ербанова 
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692500 г .У ссурийск, ул Денина, 
І34~а, мастерская Влади¬ 
востокского з-да по ремон- 




Продолжение приложения 5 

ту вычислительной техники 
665770 г.Усть-Илимск, ул.Братская 
II, Усть-Илимский филиал 
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мастерская ПО "Комибыттѳх- 




^357180 сДчкѳкен Ставропольского 
края, а/я 84, региональный 
центр технического обслужи- 
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тия СССР, тел* 4-44-60 
680000 г. Хабаровск, ул.Шѳроиова, 
92, мастерская по ремонту 




Продолжение приложения 5 

МК, тел* 33-17-08 
: ЗІС00І г.Харьков, ул♦Красноок¬ 
тябрьская, 39, РЦО-5 
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польская,40/1, региональ¬ 
ный центр технического 



Продолжение приложения 
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вой,57, Черемховский фили¬ 

ал ПО "Иркутокоблбыттѳхника' 
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270000 г.Черновцы, ул.Ватутина,9, 
мастерская: з-да "Рембыттех- 
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Продолжение 
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приятия без обозначений осу¬ 
ществляют ремонт МК, принад¬ 
лежащих населению, 

2. Ремпред¬ 
приятия, обозначенные знаком 1 
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РАБОТА МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА В 
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕШ.... 












6.2. Отображение числа на 
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РАБОТА МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА 
В РЕШЕН "ПРОІТАШИРОВА- 
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чбокого ожидания ста¬ 

тистического набора 
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